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ご 使用 の まえ (【 


U 
この パー ツ カ タ ログ は , TCM Tx の エン ジン の 構成 部 品 を 収録 し て いま す 。 


部 品 ご 注文 に つい て 
部 品 ご 注文 の 際 は , 必ず 車両 の 形式 ・ 製 造 番号 (SR), , エン 
機 ) , 部 品番 号 お よび 注文 数 を 明示 し て くだ さい 。 車両 の 製造 番 
エン ジン の 製造 番号 (号機 ) は , シリ ンダ ブロ ッ ク に 打 刻 で 表示 


ý H 


ジン の 形式 ・ 製 造 番号 (号 
号車 ) は 車両 銘板 に , 
す 。 


vet fa 
ヨ 
外 fat 





エン ジン 製造 番号 
打 刻 位置 





ご 使用 に つい て 


部 品名 称 は わか っ 目次 を 見 て , 部 番 リ スト 認 , K 

て いる が , 部 品番 号 の 図 番号 (FIG. No.) を 品番 号 の 検索 , 号車 

を 知り た いと き は , 見 付け ます 。 (号機 ) の 確認 を し 
ます 。 


組 付 け 位置 は わか っ 目次 を 見 て , 部 番 リ スト 正確 な 部 品番 号 , 形 
て いる が , 部 品番 号 の 図 番 号 (FIG. No.) を 状 , 名 称 や 履歴 が わ 
を 知り た いと き は , 見 付け ます 。 か り ま す 。 


略語 お よび 記号 

ASSY 組立 品 を 示し ます 。 

O. S. オー バ サ イ ズ 仕 様 部 品 を 示し ます 。 

U. S. アン ダサ イズ 部 品 を 示し ます 。 

STD 標準 装備 品 を 示し ます 。 

AR 必要 に 応じ た 数 を 使用 し ます 。 

GRD シリ ンダ ボディ と ライ ナ の 締め 代 グ レー ド お よび ライ ナ と ピス トン の 


すき 間 グ レー ド を 示し ます 。 


部 品 は , 品質 向上 の た め 予 告 な く 変 更 す る こと が あり ます の で , あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 


INTRODUCTION 


This Parts Catalogue contains the component parts of the engine mounted on TEMA FORKLIFT TRUCK. 


How to order parts 
When ordering, be sure to specify the model name and serial number (machine number), 
engine type and serial number (engine number) of your machine, as well as the part number 
and desired quantity for each part. The machine serial number (machine number) is 
indicated on the machine name plate, the engine serial number (engine number) is punched 
on the cylinder block. 


Serial number 
(machine number) 


Serial number 
(engine number) 
Punching position 





How to use the Parts Catalogue 


To find a part number after Search the section from Confirm illustration part 


understanding the part 
name. 


To find a part number 
after understanding the 
location of assembly 


Contents, find the FIG. 
number of the parts 
number list. 


Search the Contents, find 
the FIG. number of 
illustration. 


number and machine 
number. 


The part number, shape, 
name and record are 
clear. 





Abbreviations and symbols 


ASSY ・…・ Assembled unit. 

OS; Sores Oversize. 

U.S, Fae Undersize. 

STD vse Standard. 

AR 5550 Quantity required. 

GRD= t= The grade of the tightening allowance between a cylinder body and a liner 


and the grade of the clearance between a liner and a piston are shown. 


Materals and specifications subject to change without notice. 


APPLICABLE MODEL 
適用 機種 


K21, K25 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 
1 |N-11000-FU400 BLOCK,CYLINDER ブロック 1 |A,B,C 
INC.1-12,30 
- |N-11000-FY500 BLOCK,CYLINDER アロ ッ ク 1 |D,E,F 
INC.1-12,30 
2 |N-12293-P0500 BOLT ルト 10 
3 |N-15075-FF200 BUSHING ブッ シグ 1 
4 |20801-08341 SET,BUSHING ブツ ング セッ ルト 1 
5 IN-11024-K0100 PLUG アラ 2 
6 |N-11024-78200 PLUG アラ 1 
7 |N-11019-32201 PLUG,WELCH プラ が 1 
8 IN-11046-73402 DOWEL ダリ エル 4 
9 IN-11023-78200 PLUG アラ 1 
10 |N-15213-21002 STUD,OIL FILTER Zayi 1 
11 | N-15241-16A01 VALVE,RELIEF 八 儿 7 1 
12 |N-00933-1351A PLUG BI 7 
13 |N-11053-73400 DOWEL タウ エル 2 
14 |N-30412-P5100 DOWEL タウ エル 2 
15 |N-11392-50K00 STUD スタ ッ ト ~ 2 
16 |N-11024-85G01 PLUG TIT 1 
17 |N-12297-FU400 RETAINER,OIL SEAL,REAR リテーナ 1 
18 |N-12279-FF200 SEAL,OIL シル 1 
19 |N-KP710-00150 GASKET,LIQUID が 立 小 AR 
20 |N-11110-FU400 PAN,OIL パン 1 IINC.21-23 
21 |N-11119-01M02 SEAT,DRAIN COCK ッ ト 1 
22 |N-11026-01M02 WASHER リッ シャ 1 
23 |N-11128-01M00 PLUG,DRAIN プラ が" 1 
24 |N-11140-50K00 GAUGE,OIL LEVEL ゲー ジ 1 
25 |N-25240-89911 SWITCH,OIL PRESSURE スイッチ 1 
26 |N-08120-8201E BOLT ポル 4 
27 | N-08931-3021A PLUG プラ が" 1 
28 |N-08120-61228 BOLT ボルト 12 
29 |N-11024-85G00 PLUG TIF 2 
30 |N-00933-1301A PLUG 7 3 和 1 

















FIG. 2 PISTON,CRANKSHAFT & FLYWHEEL 
上 トン, ラン クツ ャ フト &77 イ か イー ル 





A In the case of exchange of a piston, please order parts after checking the grade 
number of the piston stamped on the cylinder block. 
ピス トン の 交換 の 際 は シリ ンダ ブロ ッ ク に 刻印 され て いる ピス トン の グレ ー ド ナン バー を 確認 し 
て か ら 部 品 を 注文 し て 下さ い 。 
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D: 10001GW800 
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F: 10001GW805 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 
1 |N-12010-FU420 PISTON ヒス トン 4 |A,B,C 
STD 
GRADE=1 
- |N-12010-FU421 PISTON 上 Aby 4 |A,B,C 
STD 
GRADE=2 
- |N-12010-FU422 PISTON ヒス トン 4 |A,B,C 
STD 
GRADE=3 
- |N-12010-FU423 PISTON ヒス 2 トン 4 |A,B,C 
STD 
GRADE=4 
- |N-12010-FU424 PISTON ヒス トン 4 |A,B,C 
STD 
GRADE=5 
- |N-12010-FU470 PISTON ヒス トン 4 |A,B,C 
O.S.=0.5mm 
- |N-12010-FU471 PISTON ヒス トン 4 |A,B,C 
O.S.=1.0mm 
- |N-12010-FU520 PISTON ヒス トン 4 |D,E,F 
STD 
GRADE=1 
- |N-12010-FU521 PISTON ヒス トン 4 |D,E,F 
STD 
GRADE=2 
- |N-12010-FU522 PISTON kbhv 4 |D,E,F 
STD 
GRADE=3 
- |N-12010-FU523 PISTON kbhv 4 |D,E,F 
STD 
GRADE=4 
- |N-12010-FU524 PISTON ヒス トン 4 |D,E,F 
STD 
GRADE=5 
- |N-12010-FU570 PISTON ヒス トン 4 |D,E,F 
O.S.=0.5mm 
- |N-12010-FU571 PISTON ヒス トン 4 |D,E,F 
O.S.=1.0mm 
2 IN-12033-4E110 RING,PISTON リン グ ~ 1 |STD 
- |N-12036-4E110 RING,PISTON リン グ ~ 1 |O.S.=0.5mm 
- |N-12038-4E110 RING,PISTON リン 1 |O.S.=1.0mm 
3 |N-12100-FU400 ROD,CONNECTING Ayk 4 |A,B,C 
INC.4,5 
- |N-12100-FY500 ROD,CONNECTING ロッ ト ~ 4 |D,E,F 
INC.4,5 
4 |N-12109-D0210 BOLT が ルト 8 
5 IN-12112-H1000 NUT ナル 8 
6 IN-12111-FY500 BEARING,CONNECTING ROD NPI 8 |STD 
- |N-12117-FY500 BEARING,CONNECTING ROD パカ 7 リ ング 8 |U.S.=0.08mm 
- |N-12118-FY500 BEARING,CONNECTING ROD パカ リ ング 8 |U.S.=0.12mm 

















FIG. 2 PISTON,CRANKSHAFT & FLYWHEEL 
上 トン, ラン クツ ャ フト &77 イ か イー ル 





A In the case of exchange of a piston, please order parts after checking the grade 
number of the piston stamped on the cylinder block. 
ピス トン の 交換 の 際 は シリ ンダ ブロ ッ ク に 刻印 され て いる ピス トン の グレ ー ド ナン バー を 確認 し 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 

6 IN-12119-FY500 BEARING,CONNECTING ROD NPY 8 |U.S.=0.25mm 
7 IN-12201-FU400 CRANKSHAFT 2 フン クツ ャ フト 1 |A,B,C 
- |N-12201-FY500 CRANKSHAFT 2 フシ クツ ャ フト 1 |D,E,F 
8 |N-12303-FU400 PULLEY アー 1 
9 |N-12307-FU400 WEDGE リ ェ ッ ツ ~ 1 

10 |N-12309-FU400 BOLT か ルト 1 

11 |N-12247-50K00 BEARING,CENTER ヘ ペア リン 2 |STD 
- |N-12248-50K00 BEARING,CENTER NYT 2 |U.S.=0.02mm 
- |N-12249-50K00 BEARING,CENTER ペア カリ ング" 2 |U.S.=0.25mm 
- |N-12250-50K00 BEARING,CENTER ペア カリ ング" 2 |U.S.=0.50mm 
- | N-12251-50K00 BEARING,CENTER ヘ ペア リン 2 |U.S.=0.75mm 
- |N-12252-50K00 BEARING,CENTER NYT 2 |U.S.=1.00mm 

12 | N-12231-FY500 BEARING,MAIN ヘ ペア リン の 8 |STD 
- |N-12232-FY500 BEARING,MAIN ペア リン グ の" 8 |U.S.=0.02mm 
- |N-12233-FY500 BEARING,MAIN ヘ ペア リン 8 |U.S.=0.25mm 
- |N-12234-FY500 BEARING,MAIN NYT 8 |U.S.=0.50mm 
- |N-12235-FY500 BEARING,MAIN ヘ ペア リン 8 |U.S.=0.75mm 
- |N-12236-FY500 BEARING,MAIN NYT 8 |U.S.=1.00mm 

13 |N-12310-GW600 FLYWHEEL フラ イ ホ イー ル 1 |A,B,D,E 

INC.14 
- |N-12310-GW700 FLYWHEEL フラ イ ホ イー ル 1 |C,F 
INC.14 

14 |N-12312-50K00 GEAR,RING ギャ ヤー 1 

15 |N-12315-58S00 BOLT ポル 6 

16 IN-13021-FY500 GEAR,CRANKSHAFT ギャ ヤー 1 

17 |N-32203-FU400 BEARING,BALL ペア カリ ング" 1 

18 [|N-00926-51600 KEY キー 2 

19 |N-12313-10600 DOWEL タウ エル 3 

20 |N-23399-79610 O RING o> 1 |C,F 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 
1 |N-13501-FU400 COVER,FRONT hi- 1 

2 IN-13510-FF200 SEAL,OIL シル 1 

3 IN-11046-73402 DOWEL ダリ エル 1 

4 |N-12322-K7320 WASHER,SEAL リッ シャ 4 |C,F 
5 | N-13034-FU400 CASE,FRONT COVER ケス 1 

6 |N-12351-FU400 SPROKET,PTO 2 ブロ サット 1 

7 |N-12352-FU400 CHAIN,PTO チエ ー ン 1 

8 |N-12353-FU400 SPROKET,DRIVEN スプ ロケット 1 

9 |N-12354-50K00 BEARING ヘ ペア リン の" 2 

10 |N-KP710-00150 GASKET,LIQUID h` 7 人 小 AR 

11 |N-11051-FU400 PLUG アラ 1 

12 |N-00933-1221A PLUG プラ が 1 

13 IN-12320-FT100 HOUSING,FLYWHEEL ルリ ウシ ング" 1 |A,B,D,E 
- | N-12320-50K20 HOUSING,FLYWHEEL ルウ シー ング" 1 |C,F 
14 |N-08227-03510 STUD Zayi 1 

15 |N-08120-8251E BOLT 本 vh 10 

16 |N-08120-62533 BOLT ボルト 1 

17 |N-08120-62033 BOLT か ルト 1 

18 |N-08120-8451E BOLT が ルト 6 

19 |N-08120-8251E BOLT か ルト 3 

20 |N-08171-0301A BOLT K` Ih 4 |C,F 
21 |N-08915-2401A WASHER リッ シャ 4 |C,F 
22 |N-30413-61700 DOWEL タウ エル 1 |A,B,D,E 
- |N-12313-L1122 DOWEL タウ エル 1 |C,F 
23 |N-30415-K4306 SEAL,OIL シル 1 |C,F 
24 |N-12325-L1122 CAP キャ ッ プ 1 |C,F 
25 |N-22131-4M505 O RING oO リン 1 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 

1 |N-11040-FY501 HEAD,CYLINDER ヘッ ト 1 |INC.2-4,19 
2 IN-11099-FY500 SEAT,VALVE,EXHAUST ッ ト 4 
3 IN-11098-FY500 SEAT,VALVE,INTAKE ッ ト 4 
4 | N-11026-53J00 GASKET が 立 小 2 
5 |N-11056-FY500 BOLT ボルト 10 
6 |N-11044-FU400 GASKET が 立 小 1 
7 IN-10005-FU410 SLINGER,ENGINE 2 スリン が 1 
8 |N-10006-FU410 SLINGER,ENGINE スリ ン が 1 
9 |N-13264-FU400 COVER,VALVE ROCKER aN - 1 

10 | N-15255-1P110 CAP,OIL FILLER キャ ッ プ 1 

11 IN-13270-FY500 GASKET が 立 小 1 

12 |N-13274-B1101 NUT ナル 2 

13 | N-13268-88V62 WASHER VI 2 

14 |N-25080-89903 SENSOR,WATER セン サ 1 

TEMPERATURE 

15 |N-01121-05351 BOLT が ルト 4 

16 |N-08223-83010 STUD スタ ッ ト ~ 2 

17 IN-11810-75T00 VALVE,CONTROL が ルプ 1 

18 IN-11812-41B00 INSULATOR イン シュ レー タ 1 

19 |N-08931-71800 PLUG PIF 2 

















FIG. 5 CAMSHAFT & VALVE MECHANISM 
カツ ャ フト &JT ルーム 





13 29 — BUSHING 
=e 6 A (CYLINDER 


27 Sy OP i BLOCK) 





A: 10001GW700 
B: 10001GW710 
C: 10001GW705 


D: 10001GW800 
E: 10001GW810 
F: 10001GW805 


FIG. 5 








Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 
1 |N-13001-50K00 CAMSHAFT 奴 ツ ャ 人 1 
2 IN-13010-78201 PLATE LOCATING ブレー ト ロー ティ ング" 1 
3 IN-13024-FY500 SPROCKET スプ ロケット 1 
4 |N-13013-78200 WASHER リッ シャ 1 
5 |N-13028-FU400 CHAIN,TIMING チエ ー ン 1 
6 |N-13070-50K00 TENSION,CHAIN テン ツ ョ ン 1 
7 IN-13201-FY500 VALVE,INTAKE が ルプ 4 
8 IN-13202-FU400 VALVE,EXHAUST ルル 7 4 
9 |N-13207-53F00 SEAL,VALVE STEM シル 8 
10 IN-13203-FY500 SPRING,VALVE AV WY 8 
11 | N-13209-V7200 RETAINER リテーナ 8 
12 IN-13210-16A00 COLLET 也 小 16 
13 IN-13252-FY500 SHAFT,ROCKER ッ ャ フト 1 IINC.14 
14 |N-13254-02N00 PLUG アラ 2 
15 |N-13256-W0400 SPRING,ROCKER AV WY 3 
16 |N-13258-FY500 ROCKER, VALVE Ayh 4 |RH TYPE 
17 IN-13258-FY510 ROCKER,VALVE Ayh 4 |LH TYPE 
18 |N-13235-78200 NUT ナル 8 
19 |N-13234-78200 SCREW,ADJUST 42 リュ 8 
20 |N-13255-58000 RETAINER リテーナ 2 
21 |N-13289-58000 WASHER リッ シャ 2 
22 |N-13238-FY500 ROD,PUSH ロッ ト ~ 8 
23 |N-13231-H1001 LIFTER,VALVE リタ 8 
24 |N-13205-40F00 SEAT,VALVE SPRING ッ ト 8 
25 |N-08171-0401A BOLT か ルト 1 
26 |N-08915-1401A WASHER リッ シャ 1 
27 |N-08120-63528 BOLT か ルト 2 
28 |N-00922-12010 RING,SNAP リン 2 
29 |N-00926-41600 KEY キー 1 
30 |N-08120-61628 BOLT ポル 2 
31 |N-081A0-8251A BOLT 本 外 4 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 
1 |N-14003-FU400 MANIFOLD,INTAKE マニ ホー ルト " 1 
2 IN-14004-FU400 MANIFOLD,EXHAUST マニ ルト ~ 1 
3 |N-14035-FY500 GASKET が 人 立 小 1 
4 |N-14037-42L01 YOKE ヨーク 6 
5 |N-14094-31U00 NUT ナル 4 
6 |N-27076-33300 CONNECTOR 1474 1 
7 IN-14075-05H00 CONNECTOR 1474 1 
8 |N-08931-3041A PLUG 7 3 和 1 
9 |N-08223-83210 STUD スタ ッ ト ~ 2 
10 | N-08223-88010 STUD Zayi 2 
11 |N-14875-A2600 CONNECTOR コネ クタ 1 
12 |N-08261-03510 STUD スタ ッ ト ~ 4 
13 |N-08124-0351A BOLT か ルト 6 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 
1 |N-11828-FU400 HOSE,(B) #- ス 1 
2 IN-11823-FU400 HOSE,(A) #- ス 1 
3 |N-24220-FU400 CLIP 2 リッ プ 1 
4 |N-24220-79901 CLIP 2 リッ プ 1 
5 |N-16439-42L01 CLAMP,HOSE クラ ンプ 1 
6 |N-16439-V5000 CLAMP,HOSE クラ ンプ 2 
7 |N-16439-17B00 CLAMP,HOSE クラ ンプ 1 
8 |N-08120-61633 BOLT が ルト 1 
9 |N-16267-FU400 HORN,AIR ォ ホー ン 1 
10 [N-16578-50K00 SPACER XA 下 1 
11 |N-16569-50K10 O RING Oo リン 1 
12 |N-16523-K9300 INSULATOR イン シュ レー タ 1 
13 |N-08911-10637 NUT ナル 2 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 

1 |N-14958-H9810 VALVE 八 儿 7 1 

2 |N-22474-1E400 BRACKET アデ ケット 1 

3 |N-22472-01N01 CLAMP クラ ンプ 1 

4 |N-22318-FU300 HOSE #- ス 2 

5 IN-02187-41301 HOSE #- ス 1 

6 |N-02187-37003 HOSE #- ス 1 

7 IN-02187-30603 HOSE #- ス 2 

8 |N-01552-00321 CLAMP クラ ンプ 2 

9 |N-08120-61633 BOLT 本 ルト 1 

10 |N-19100-FU400 GOVERNOR が が ナ 1 TA,B,C 
SEE FIG.9 
- |N-19100-FU500 GOVERNOR が ハナ 1 |D,E,F 














SEE FIG.9 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 
1 |N-19100-FU400 GOVERNOR ASSY が が ガッ ルン 1 |A,B,C 
INC.2-9 
- |N-19100-FU500 GOVERNOR ASSY が が ガル > 1 |D,E,F 
INC.2-9 
2 IN-19110-50K10 BAND バン トド 1 TA,B,C 
INC.3 
- |N-19110-60K10 BAND パント 1 |D,E,F 
INC.3 
3 |N-19110-50K00 BAND ント 1 
4 |N-19217-00H00 BEARING NYT 1 
5 IN-19217-00H20 BEARING ペア リン グ " 1 
6 IN-19244-50K00 SCREW 42 リュ 1 
7 |N-19206-50K01 CAP キャ ッ プ 1 
8 |N-19253-50K02 GASKET が 立 小 1 
9 |N-19240-50K00 COVER hy- 1 
10 IN-16174-50K00 INSULATOR イン シュ レー タ 1 
11 |N-22235-U7400 SEAL シル 1 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 

A IN-15010-66202 OIL PUMP ASSY AAW YT" アッ セン 1 | INC.1-7 

1 |N-15020-78205 SHAFT ッ ャ フト 1 

2 |N-11065-30000 PLUG アラ 1 

3 TN-15132-66600 VALVE,REGULATOR が ルプ 1 

4 | N-15050-66201 STRAINER,OIL スト レー ナ 1 

5 |N-08120-61410 BOLT ルト 5 

6 |N-08915-13600 WASHER リッ シャ 1 

7 IN-08916-13500 WASHER リッ シャ 4 

8 |N-15066-78200 GASKET が 立 小 1 

9 |20801-01361 FILTER,OIL フィ イル タ 1 

10 IN-08120-8201E BOLT が ルト 2 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 
1 |N-02117-21521 BELT,FAN ベルト 1 |A,C,D,F 
N-02117-20021 BELT,FAN ベルト 1 |B E 

2 IN-21010-FU425 PUMP,WATER ポン ア 1 IINC.3 
3 |N-21014-07N00 GASKET が 立 小 1 
4 | N-21051-GY360 PULLEY アー 1 |A,C,D,F 
- |N-21051-FU500 PULLEY アー 1 |B,E 
5 |N-11060-W7001 OUTLET,WATER 7 リト レッ ルト 1 
6 IN-11062-07N00 GASKET が 立 小 1 
7 |N-11061-FU400 HOUSING,THERMOSTAT ルウ シング" 1 
8 IN-14075-40F04 CONNECTOR 1474 1 
9 |N-11046-73402 DOWEL ダリ エル 2 

10 |N-14049-76001 CONNECTOR コネ クタ 1 

11 |N-11072-50K01 GASKET が 立 小 1 

12 IN-14080-50K00 HOSE #- ス 1 

13 |N-14055-FU400 HOSE #- ス 1 

14 |N-16439-26E00 CLAMP,HOSE クラ ンプ 1 

15 |N-21060-FU410 FAN,COOLING フアン 1 

16 |N-21200-50K00 THERMOSTAT サー モス タッ ト 1 

17 IN-21079-K9760 BOLT ポル 1 

18 [|N-21064-J5000 SPACER,FAN AN 到 1 

19 |N-16439-42L00 CLAMP,HOSE クラ ンプ 4 

20 |N-14053-FU400 PIPE パイ 1 

21 |N-14053-42L00 PLUG アラ 1 

22 |N-13050-FU400 GASKET が 人 立 小 1 

23 |N-081A0-8201A BOLT ボルト 2 

24 |N-08120-65028 BOLT ルト 4 

25 |N-08120-62028 BOLT か ルト 3 

26 |N-08120-8201E BOLT か ルト 2 

27 | N-08911-1081A NUT ナル 2 

28 |N-08915-3381A WASHER リッ シャ 2 

29 |N-08120-8301E BOLT ルト 2 

30 |N-14055-FF100 HOSE #- ス 1 

31 |N-11024-25N00 PLUG VELA 1 

32 |N-01555-00261 CLAMP クラ ンプ 1 

33 |N-11060-FU400 OUTLET,WATER 7 リト レッ ルト 1 

34 |N-14052-FU400 PLUG,TAPER プッ ラグ" 1 

35 |N-11062-FY500 GASKET,WATER OUTLET が 立 小 1 

36 |N-22636-N4200 GASKET が 立 小 1 

37 | N-08120-8301E BOLT か ルト 2 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 
A1 |N-16010-FU400 CARBURETOR ASSY キャ ブル ダッ ルン 1 |A,B,C 
INC.1-44 
- |N-16010-FU500 CARBURETOR ASSY キア レタ アッ セン 1 |D,E,F 
INC.1-44 
1 |N-16266-FU110 CHAMBER Fr 1 {A,B,C 
INC.2-8 
- |N-16266-FU210 CHAMBER Fr 1 |D,E,F 
INC.2-8 
2 |N-16061-50K00 FLOAT フロ ー ト 1 
3 |N-16101-53L02 VALVE 八 几 7 1 |INC.4 
4 |N-16827-85G00 PIN ピン 1 
5 |N-16313-FU110 CHAMBER チン 1 1A,B,C 
- |N-16313-FU210 CHAMBER Fr 1 |D,E,F 
6 IN-16267-55K00 PIPE パイ 1 
7 IN-16520-50K00 HOSE ホー ス 1 
8 |N-16520-67G00 HOSE ホー ス 1 
9 IN-16391-FF101 ELEMENT ェ エレ ルト 1 IINC.10,11 
10 IN-16238-FF100 LEVER ルー 1 
11 IN-16165-55K00 BRACKET アプ ラケット 1 
12 |N-16071-01M00 WEIGHT リエ イト 1 
13 |N-16245-11200 STRAINER スト レー ナ 1 
14 |N-16069-B8500 SPRING AV WY 1 
15 |N-16148-50Y00 SPRING AV WY 1 
16 |N-16156-11200 CLIP 2 リッ プ 1 
17 | N-16268-85G00 VALVE 八 儿 7 1 
18 [|N-16196-55K00 VALVE 八 儿 7 1 
19 |N-16151-FU010 PISTON ヒス トン 1 
20 |N-16144-50K00 SCREW 22 リ ュ 1 
21 |N-16083-FU010 PLATE プレ ト 1 
22 |N-16144-55K00 SCREW 22 リュ 1 
23 |N-16145-B8500 SPRING AV WY 1 
24 |N-16249-FF100 LEVER ルー 1 
25 |N-16217-50K00 COLLAR カー 1 
26 |N-16302-K9200 LEVER レー 1 |A,B,C 
- |N-16302-55K00 LEVER VIV- 1 |D,E,F 
27 |N-16160-55K00 SPRING AV WY 1 
28 | N-16217-60K00 COLLAR カー 1 
29 |N-16116-60K00 SLEEVE AY-7° 2 
30 | N-16143-K9200 ROD Ayk 1 |A,B,C 
- |N-16143-55K00 ROD Ayk 1 |D,E,F 
31 |N-16013-55K00 VENTURI ヘ ペン チュ リ 1 
32 |N-16116-66L05 SLEEVE 2 スリ -7" 1 
33 |N-16134-FF100 LEVER VIV- 1 
34 |N-16227-FF100 LEVER VIV- 1 
35 |N-16193-FF100 SPRING AV WY 1 
36 |N-16160-85G60 SPRING AV WY 1 
37 |N-16187-50K00 HOLDER が 1 
38 |N-16138-55K00 CLAMP クラ ンプ 1 
39 |N-16033-FU400 JET ゲ ェ ッ ルト 1 |A,B,C 
- |N-16033-FU500 JET ゲ ェ ッ ルト 1 ID,E,F 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 

40 |N-16036-50K00 BLEED ブリ ー ト ~ 1 

41 |N-16054-20J00 JET Yh 1 |A,B,C 

- |N-16054-60K00 JET v 工 小 1 |D,E,F 

42 |N-16455-K9200 KIT,GASKET が 2 ケッ トト 1 

43 |N-16465-FF100 KIT,SCREW&WASHER,(A) 22 リュ 8 リッ ツ ャ キッ ト 1 

44 |N-16475-FU010 KIT,SCREW&WASHER,(B) ス 22 リュ 8 リッ ツ ャ キッ ト 1 

45 IN-16174-FU400 INSULATOR イン シュ レー タ 1 

46 |N-08911-2081A NUT ナル 2 

47 |N-08915-3381A WASHER リッ シャ 2 

48 |N-08216-64510 STUD Raab 2 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 

1 |N-17522-FU401 PIPE パイ 7 1 IINC.2-4 

2 IN-17111-50K00 CLAMP クラ ンプ 2 

3 IN-17111-FU400 CLAMP クラ ンプ 1 

4 IN-17108-K7005 INSULATOR イン シュ レー タ 3 

5 |N-17572-FU400 CLAMP クラ ンプ 1 

6 |N-17561-VB700 INSULATOR イン シュ レー タ 1 

7 |N-17525-FU403 HOSE #- ス 1 

8 |N-01555-00181 CLIP クリップ" 2 

9 |N-08120-8161F BOLT が ルト 2 

10 [N-17010-50K60 FUEL PUMP フュ ー エ ル ホ "ンプ 1 |SEE FIG.14 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 
A IN-17010-50K60 FUEL PUMP ASSY フュ ー エ ユル ホ " ン アッ セン 1 IINC.1-12 
1 IN-17103-05H01 CONNECTOR 1474 1 
2 IN-17103-12200 CONNECTOR 1474 1 
3 |N-17065-13210 VALVE 八 儿 7 2 
4 |N-17013-J0105 ARM アー ム 1 
5 |N-16440-35210 COVER h- 1 
6 |20801-02061 FILTER フィ イル タ 1 
7 |N-16402-48200 COVER h- 1 
8 IN-16407-00H01 O RING Oo リン 1 
9 |N-16405-10400 SPRING AV WY 1 
10  |N-17089-M0100 BOLT が ルト 6 
11 IN-17075-M0100 BOLT ルト 1 
12 |N-17061-50000 GASKET が 立 小 2 
13 | N-08120-8351E BOLT か ルト 2 
14 |N-16420-85G00 SPACER AN 下 1 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 

1 |N-22401-FU412 PLUG,SPARK プラ が 4 

A IN-22440-FU410 CABLE ASSY ケー ブル アッ セン 1 |INC.2-6 

2 |N-22451-FU410 CABLE,NO.1 ケー バル 1 

3 |N-22452-F0410 CABLE,NO.2 ケー バル 1 

4 |N-22453-FU410 CABLE,NO.3 ケー バル 1 

5 |N-22454-FU410 CABLE,NO.4 ケー バル 1 

6 |N-22441-FU400 CLAMP クラ ンプ 1 

7 |N-22100-FU410 DISTRIBUTOR テイ スト リヒ "ュー タ 1 TA,B,C 

SEE FIG.16 
- |N-22100-FU510 DISTRIBUTOR テイ スト リヒ "ュー タ 1 ID,E,F 














SEE FIG.16 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 
A1 |N-22100-FU410 DISTRIBUTOR ASSY ディ イス トリ ヒュ ー タ ダッ ルン 1 |A,B,C 
INC.1-10 
- |N-22100-FU510 DISTRIBUTOR ASSY ディ イス トリ ヒュ ー タ ダッ ルン 1 |D,E,F 
INC.1-10 
1 |N-22162-55K10 CAP キャ ッ プ * 1 
2 |N-22157-55K15 ROTOR ロ - タ 1 
3 |N-22125-50Y11 COVER h- 1 
4 |N-22229-50Y10 PICK UP E YIII 1 |INC.8 
5 IN-22404-55K10 CONNECTOR 1474 1 |INC.8 
6 | N-22020-55K10 IGNITION イク ニッ ョ ン 1 
7 |N-22131-55K10 SEAL シル 1 
8 IN-22750-M0110 KIT,SCREW スク リュ キッ ト 1 
9 |N-22106-FU410 HOUSING ルリ ウシ ング" 1 1A,B,C 
- |N-22106-FU510 HOUSING ルウ シー ング" 1 ID,E,F 
10 |N-22301-FU410 CONTROL コン トロ - ル 1 |A,B,C 
- |N-22301-FU510 CONTROL コン トロ - ル 1 |D,E,F 
11 |N-08360-8251D BOLT か ルト 1 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 
A1 |N-23300-FU410 STARTER MOTOR ASSY スタ ー タ モー タ ア ッ セ ン 1 |A,B,D,E 
INC.1-17 
1 |N-23310-0M210 ARMATURE アー マチ ュ ア 1 |A,B,D,E 
A2 |N-23312-0W010 PINION ASSY ヒ " ニ アッ セン 1 |A,B,D,E 
INC.2-6 
2 |N-23360-0M210 GEAR & SHAFT ギヤ ー& シ ャ ルト 1 |A,B,D,E 
3 |N-23361-42L70 GEAR ギヤー 3 |A,B,D,E 
4 |N-23354-W9810 CLUTCH DIF 1 |A,B,D,E 
5 | N-23465-W9810 STOPPER,PINION スト" 1 |A,B,D,E 
6 |N-23312-1S710 PINION ビニ 1 |A,B,D,E 
7 IN-23385-50Y12 PACKING パッ キング 1 |A,B,D,E 
8 IN-23325-42L70 BEARING ヘ ペア リン の" 1 |A,B,D,E 
9 |N-23337-0W011 COVER,REAR hy- 1 |A,B,D,E 
INC.10 
10 |N-23338-01N10 METAL メタ ル 1 |A,B,D,E 
11 | N-23340-0M210 BOLT, THROUGH か ルト 1 |A,B,D,E 
12 IN-23480-M0110 SET,SCREW 22 リュ セッ ト 1 |A,B,D,E 
13 | N-23302-6J010 YOKE 3-7 1 |A,B,D,E 
14 | N-23318-FU410 CASE,GEAR ケス 1 |A,B,D,E 
15 |N-23322-50Y12 LEVER,SHIFT ルー 1 |A,B,D,E 
16 | N-23343-FU410 SWITCH,MAGNETIC ス 4 イッ チ 1 |A,B,D,E 
17 |N-23381-FU410 BRUSH プシ 1 |A,B,D,E 
18 |N-08121-0401F BOLT ルト 1 |A,B,D,E 
19 |N-08911-1401G NUT ナル 1 |A,B,D,E 
20 |N-23110-GY360 SPACER XA 下 1 |A,B,D,E 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 
A |N-23300-FU400 STARTER MOTOR ASSY スタ ー タ モー タ ア ッ セ ン 1 |C,F 
INC.1-16 
1 |N-23310-V5300 ARMATURE アー マチ ュ ア 1 |C,F 
INC.2,3 
2  |N-23319-M4900 BEARING ヘ ペア リン 1 |C,F 
3 |N-23338-M4900 BEARING ペア カリ ング" 1 |C,F 
4 |N-23302-L1122 YOKE キー ク 1 |C,F 
INC.5-7 
5 |N-23306-W1700 COIL コイ ル 1 |C,F 
6 |N-23305-09500 SCREW 22 リュ 4 |C,F 
7 |N-23380-M4900 BRUSH プシ 2 |C,F 
8 |N-23337-M4901 COVER h- 1 |C,F 
9 |N-23378-05E00 HOLDER a 1 |C,F 
INC.10,11 
10 |[N-23333-M4901 SPRING AV WY 1 |C,F 
11 | N-23379-M4900 BRUSH プシ 1 |C,F 
12 |N-23318-FU400 CASE,GEAR ケー ス 1 |C,F 
13 |N-23322-FU400 LEVER ルー 1 |C,F 
14 |N-23343-FU400 SWITCH スイッチ 1 |C,F 
15 |N-23324-FU400 PLATE プレ ト 1 |C,F 
16 |N-23340-N5900 BOLT # ホ ルト 2 |C,F 
17 |N-23399-FU400 GASKET が 立 小 2 |C,F 
18 |N-23110-GY360 SPACER XA 下 1 |C,F 
19 |N-08911-1401G NUT ナル 1 |C,F 
20 |N-08121-0401F BOLT が ルル 1 |C,F 
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Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
見 出番 号 部 品番 号 記号 部 品名 称 個数 備考 : 実施 号車 
A IN-23100-FU410 ALTERNATOR ASSY オル タネ ー タ アッ セン 1 IINC.1-13 
1 |N-23102-50K15 STATOR ステ ー タ 1 
2 IN-23108-50K15 ROTOR ロ - タ 1 IINC.3 
3 |N-23120-30R10 BEARING,BALL ペア カリ ング" 1 
4 |N-23127-FF110 COVER,REAR aN - 1 |INC.5-7 
5 |N-23124-FF110 RECTIFIER レル クティ ファ イア 1 
6 |N-23156-0B000 NUT ナル 1 
7 IN-23215-3S416 REGULATOR レル ギャ ー タ 1 
8 IN-23118-47N10 COVER,FRONT aN - 1 |INC.9,10 
9 |N-23120-22J20 BEARING,BALL ヘ ペア リン の" 1 
10 |N-23115-47N10 SCREW 22 リュ 1 
11 | N-23131-20P10 BOLT, THROUGH 本 外 1 
12 |N-23150-FU410 PULLEY アー 1 
13 |N-23153-70T12 NUT ナル 1 
14 |N-11715-FU400 HOLDER が 1 
15 |N-08124-0201F BOLT か ルト 1 
16 |N-08120-8201F BOLT ルト 1 
17 |N-08120-8301F BOLT か ルト 2 
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部 品番 号 加 番号 | 部品 番号 加 番号 | 部 品 番号 図 番 号 | 部 品番 号 図 番 号 
PART No. FIG.NO. | PART No. FIG.NO. | PART No. FIG.NO. | PART No. FIG.NO. 
N-KP710-00150 1 N-08915-1401A 5 N-12010-FU570 2 N-13207-53F00 5 
N-KP710-00150 3 N-08915-2401A 3 N-12010-FU571 2 N-13209-V7200 5 
N-00922-12010 5 N-08915-3381A 11 N-12033-4E110 2 N-13210-16A00 5 
N-00926-41600 5 N-08915-3381A 12 N-12036-4E110 2 N-13231-H1001 5 
N-00926-51600 2 N-08916-13500 10 N-12038-4E110 2 N-13234-78200 5 
N-00933-1221A 3 N-08931-3021A 1 N-12100-FU400 2 N-13235-78200 5 
N-00933-1301A 1 N-08931-3041A 6 N-12100-FY500 2 N-13238-FY500 5 
N-00933-1351A 1 N-08931-71800 4 N-12109-D0210 2 N-13252-FY500 5 
N-01121-05351 4 N-10005-FU410 4 N-12111-FY500 2 N-13254-02N00 5 
N-01552-00321 8 N-10006-FU410 4 N-12112-H1000 2 N-13255-58000 5 
N-01555-00181 13 N-11000-FU400 1 N-12117-FY500 2 N-13256-W0400 5 
N-01555-00261 11 N-11000-FY500 1 N-12118-FY500 2 N-13258-FY500 5 
N-02117-20021 11 N-11019-32201 1 N-12119-FY500 2 N-13258-FY510 5 
N-02117-21521 11 N-11023-78200 1 N-12201-FU400 2 N-13264-FU400 4 
N-02187-30603 8 N-11024-K0100 1 N-12201-FY500 2 N-13268-88V62 4 
N-02187-37003 8 N-11024-25N00 11 N-12231-FY500 2 N-13270-FY500 4 
N-02187-41301 8 N-11024-78200 1 N-12232-FY500 2 N-13274-B1101 4 
N-081A0-8201A 11 N-11024-85G00 1 N-12233-FY500 2 N-13289-58000 5 
N-081A0-8251A 5 N-11024-85G01 1 N-12234-FY500 2 N-13501-FU400 3 
N-08120-61228 1 N-11026-01M02 1 N-12235-FY500 2 N-13510-FF200 3 
N-08120-61410 10 N-11026-53J00 4 N-12236-FY500 2 N-14003-FU400 6 
N-08120-61628 5 N-11040-FY501 4 N-12247-50K00 2 N-14004-FU400 6 
N-08120-61633 7 N-11044-FU400 4 N-12248-50K00 2 N-14035-FY500 6 
N-08120-61633 8 N-11046-73402 1 N-12249-50K00 2 N-14037-42L01 6 
N-08120-62028 11 N-11046-73402 3 N-12250-50K00 2 N-14049-76001 11 
N-08120-62033 3 N-11046-73402 11 N-12251-50K00 2 N-14052-FU400 11 
N-08120-62533 3 N-11051-FU400 3 N-12252-50K00 2 N-14053-FU400 11 
N-08120-63528 5 N-11053-73400 1 N-12279-FF200 1 N-14053-42L00 11 
N-08120-65028 11 N-11056-FY500 4 N-12293-P0500 1 N-14055-FF100 11 
N-08120-8161F 13 N-11060-FU400 11 N-12297-FU400 1 N-14055-FU400 11 
N-08120-8201E 1 N-11060-W7001 11 N-12303-FU400 2 N-14075-05H00 6 
N-08120-8201E 10 N-11061-FU400 11 N-12307-FU400 2 N-14075-40F04 11 
N-08120-8201E 11 N-11062-FY500 11 N-12309-FU400 2 N-14080-50K00 11 
N-08120-8201F 19 N-11062-07N00 11 N-12310-GW600 2 N-14094-31U00 6 
N-08120-8251E 3 N-11065-30000 10 N-12310-GW700 2 N-14875-A2600 6 
N-08120-8251E 3 N-11072-50K01 11 N-12312-50K00 2 N-14958-H9810 8 
N-08120-8301E 11 N-11098-FY500 4 N-12313-L1122 3 N-15010-66202 10 
N-08120-8301E 11 N-11099-FY500 4 N-12313-10600 2 N-15020-78205 10 
N-08120-8301F 19 N-11110-FU400 1 N-12315-58S00 2 N-15050-66201 10 
N-08120-8351E 14 N-11119-01M02 1 N-12320-FT100 3 N-15066-78200 10 
N-08120-8451E 3 N-11128-01M00 1 N-12320-50K20 3 N-15075-FF200 1 
N-08121-0401F 17 N-11140-50K00 1 N-12322-K7320 3 N-15132-66600 10 
N-08121-0401F 18 N-11392-50K00 1 N-12325-L1122 3 N-15213-21002 1 
N-08124-0201F 19 N-11715-FU400 19 N-12351-FU400 3 N-15241-16A01 1 
N-08124-0351A 6 N-11810-75T00 4 N-12352-FU400 3 N-15255-1P110 4 
N-08171-0301A 3 N-11812-41B00 4 N-12353-FU400 3 N-16010-FU400 12 
N-08171-0401A 5 N-11823-FU400 7 N-12354-50K00 3 N-16010-FU500 12 
N-08216-64510 12 N-11828-FU400 7 N-13001-50K00 5 N-16013-55K00 12 
N-08223-83010 4 N-12010-FU420 2 N-13010-78201 5 N-16033-FU400 12 
N-08223-83210 6 N-12010-FU421 2 N-13013-78200 5 N-16033-FU500 12 
N-08223-88010 6 N-12010-FU422 2 N-13021-FY500 2 N-16036-50K00 12 
N-08227-03510 3 N-12010-FU423 2 N-13024-FY500 5 N-16054-20J00 12 
N-08261-03510 6 N-12010-FU424 2 N-13028-FU400 5 N-16054-60K00 12 
N-08360-8251D 16 N-12010-FU470 2 N-13034-FU400 3 N-16061-50K00 12 
N-08911-10637 7 N-12010-FU471 2 N-13050-FU400 11 N-16069-B8500 12 
N-08911-1081A 11 N-12010-FU520 2 N-13070-50K00 5 N-16071-01M00 12 
N-08911-1401G 17 N-12010-FU521 2 N-13201-FY500 5 N-16083-FU010 12 
N-08911-1401G 18 N-12010-FU522 2 N-13202-FU400 5 N-16101-53L02 12 
N-08911-2081A 12 N-12010-FU523 2 N-13203-FY500 5 N-16116-60K00 12 
N-08915-13600 10 N-12010-FU524 2 N-13205-40F00 5 N-16116-66L05 12 
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部 品番 号 選 番号 | 部 品番 号 図 番 号 | 部 品番 号 図 番 号 | 部 品番 号 図 番 号 
PART No. FIG.NO. | PART No. FIG.NO. | PART No. FIG.NO. | PART No. FIG.NO. 
N-16134-FF100 12 N-17103-05H01 14 N-23102-50K15 19 N-30415-K4306 3 
N-16138-55K00 12 N-17103-12200 14 N-23108-50K15 19 N-32203-FU400 2 
N-16143-K9200 12 N-17108-K7005 13 N-23110-GY360 17 20801-01361 10 
N-16143-55K00 12 N-17111-FU400 13 N-23110-GY360 18 20801-02061 14 
N-16144-50K00 12 N-17111-50K00 13 N-23115-47N10 19 20801-08341 1 
N-16144-55K00 12 N-17522-FU401 13 N-23118-47N10 19 

N-16145-B8500 12 N-17525-FU403 13 N-23120-22J20 19 

N-16148-50Y00 12 N-17561-VB700 13 N-23120-30R10 19 

N-16151-FU010 12 N-17572-FU400 13 N-23124-FF110 19 

N-16156-11200 12 N-19100-FU400 8 N-23127-FF110 19 

N-16160-55K00 12 N-19100-FU400 9 N-23131-20P10 19 

N-16160-85G60 12 N-19100-FU500 8 N-23150-FU410 19 

N-16165-55K00 12 N-19100-FU500 9 N-23153-70T12 19 

N-16174-FU400 12 N-19110-50K00 9 N-23156-0B000 19 

N-16174-50K00 9 N-19110-50K10 9 N-23215-3S416 19 

N-16187-50K00 12 N-19110-60K10 9 N-23300-FU400 18 

N-16193-FF100 12 N-19206-50K01 9 N-23300-FU410 17 

N-16196-55K00 12 N-19217-00H00 9 N-23302-L1122 18 

N-16217-50K00 12 N-19217-00H20 9 N-23302-6J010 17 

N-16217-60K00 12 N-19240-50K00 9 N-23305-09500 18 

N-16227-FF100 12 N-19244-50K00 9 N-23306-W1700 18 

N-16238-FF100 12 N-19253-50K02 9 N-23310-V5300 18 

N-16245-11200 12 N-21010-FU425 11 N-23310-0M210 17 

N-16249-FF100 12 N-21014-07N00 11 N-23312-0W010 17 

N-16266-FU110 12 N-21051-FU500 11 N-23312-1S710 17 

N-16266-FU210 12 N-21051-GY360 11 N-23318-FU400 18 

N-16267-FU400 7 N-21060-FU410 11 N-23318-FU410 17 

N-16267-55K00 12 N-21064-J5000 11 N-23319-M4900 18 

N-16268-85G00 12 N-21079-K9760 11 N-23322-FU400 18 

N-16302-K9200 12 N-21200-50K00 11 N-23322-50Y12 17 

N-16302-55K00 12 N-22020-55K10 16 N-23324-FU400 18 

N-16313-FU110 12 N-22100-FU410 15 N-23325-42L70 17 

N-16313-FU210 12 N-22100-FU410 16 N-23333-M4901 18 

N-16391-FF101 12 N-22100-FU510 15 N-23337-M4901 18 

N-16402-48200 14 N-22100-FU510 16 N-23337-0W011 17 

N-16405-10400 14 N-22106-FU410 16 N-23338-M4900 18 

N-16407-00H01 14 N-22106-FU510 16 N-23338-01N10 17 

N-16420-85G00 14 N-22125-50Y 11 16 N-23340-N5900 18 

N-16439-V5000 7 N-22131-4M505 3 N-23340-0M210 17 

N-16439-17B00 7 N-22131-55K10 16 N-23343-FU400 18 

N-16439-26E00 11 N-22157-55K15 16 N-23343-FU410 17 

N-16439-42L00 11 N-22162-55K10 16 N-23354-W9810 17 

N-16439-42L01 7 N-22229-50Y10 16 N-23360-0M210 17 

N-16440-35210 14 N-22235-U7400 9 N-23361-42L70 17 

N-16455-K9200 12 N-22301-FU410 16 N-23378-05E00 18 

N-16465-FF100 12 N-22301-FU510 16 N-23379-M4900 18 

N-16475-FU010 12 N-22318-FU300 8 N-23380-M4900 18 

N-16520-50K00 12 N-22401-FU412 15 N-23381-FU410 17 

N-16520-67G00 12 N-22404-55K10 16 N-23385-50Y 12 17 

N-16523-K9300 7 N-22440-FU410 15 N-23399-FU400 18 

N-16569-50K10 7 N-22441-FU400 15 N-23399-79610 2 

N-16578-50K00 7 N-22451-FU410 15 N-23465-W9810 17 

N-16827-85G00 12 N-22452-F0410 15 N-23480-M0110 17 

N-17010-50K60 13 N-22453-FU410 15 N-24220-FU400 7 

N-17010-50K60 14 N-22454-FU410 15 N-24220-79901 7 

N-17013-J0105 14 N-22472-01N01 8 N-25080-89903 4 

N-17061-50000 14 N-22474-1E400 8 N-25240-89911 1 

N-17065-13210 14 N-22636-N4200 11 N-27076-33300 6 

N-17075-M0100 14 N-22750-M0110 16 N-30412-P5100 1 

N-17089-M0100 14 N-23100-FU410 19 N-30413-61700 3 
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